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Deze week in het digitale gemeenteblad 

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en 
www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, 
tel. 14076. 

Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt 
u op www.overheid.nl of download de app Officiële Bekendmakingen. 

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning 

• het plaatsen van een overkapping met schuurtje, Hubertuslaan 11 

• het plaatsen van een glazen tuinhuisje. Pater Arnold Damenstraat 1 


Verleende omgevingsvergunning 

• het plaatsen van een dakkapel, Guido Gezellelaan 66 

• het huisvesten van zes seizoenarbeiders in de bestaande bedrijfswoning, Teerlingstraat 13 

• het verlengen van een loods. Liesbosweg 221 

• het project, het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan waarvoor eerder op 16 augustus 2010, 
met kenmerk 2010BV0063, een reguliere bouwvergunning is verleend voor het bouwen van een 
bedrijfsverzamelgebouw. Vosdonk 

Verlen g ing beslistermijn omgevingsvergunning 

• het bouwen van een garage. Lange Brugstraat 91C 

• het verleggen enkele brandscheidingen en compartimenteringen, Spoorlaan 19 

• het renoveren van een Vlaamse schuur. Slagveld 8 
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